Dr IGNACY IZYDOR 


DROHOCKI 


adwokat 


po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 5 października 1954 r. w 80 roku życia. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 8 bm. o godzinie 14-tej, 


o czym zawiadamiają: 
córki, syn i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 8 bm. o godzinie 8 rano w kościele 
Najśw. Marii Panny przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 


STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa w Krakowie 
ZAKŁAD Nr3 zo. u 5065 - 6. 10. 1954 - M-5-63327 - 65 - druk. Al, V kl. 100 gr. 
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